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Résumé. — Dans ee mémoire sont étudiés tous les spécimens de la collection Meigen du 
Muséum de Paris appartenant à 22 espèces des genres suivants : Cerdistus , Neoitamus , Erax , Machi- 
mus , Eutolmus et Dysmachus . Le statut de ces spéeimens est défini et 13 leetoholotypes désignés. 
Sept synonymies ont été vérifiées sur la base de l’examen des genitalia des types. 

Abstract. — In this paper are studied ail the specimens of the Meigen’s collection of the 
Paris Muséum, belonging to 22 species of the following généra : Cerdistus , Neoitamus , Erax , Machi- 
mus , Eutolmus and Dysmachus. The status of these specimens is defined and 13 leetoholotypes 
designated. Seven synonymies hâve been verified on the basis of the study of the genitalia of the 
types. 


En 1910, Villeneuve a publié une étude des spécimens de la eolleetion de Meigen 
eonservée au Muséum de Paris et appartenant au genre Asilus s. lato. Il y énumère 35 espèees 
réparties dans plusieurs genres. Les spécimens étudiés par cet auteur ne sont pas tous des 
types. Dans le présent travail, il sera question uniquement des spéeimens pour lesquels 
nous avons des raisons de considérer qu’ils représentent ceux sur lesquels la description 
des différentes espèees a été faite. 

Un grand nombre des genres paléarctiques de la sous-famille des Asilidae pose des 
problèmes relatifs à leur définition et par conséquent à leurs limites. Pour eette raison, 
nous avons eru utile de présenter iei en priorité les espèces de Meigen qui sont désignées 
comme types de genres. Les espèces des genres suivants sont étudiées : Cerdistus , Neoi¬ 
tamus , Erax , Machimus , Eutolmus et Dysmachus. Du fait que la description de ces espèces 
a été donnée par plusieurs auteurs, nous avons axé notre attention sur la structure des 
genitalia qui n’étaient pas encore figurés dans leur détail. 

Pour les autres caraetères taxinomiques, nous précisons seulement, le eas éehéant, 
les plus importants ou ceux qui ont été négligés par les auteurs. 

La collection Meigen conservée au Muséum de Paris a été acquise par eette Institution 
en 1839 par l’intermédiaire de Macquart (Macquart, 1847 ; Meigen in Morge, 1974). 
Chaque espèce de la collection porte un numéro de 1 à 2706 et ehaque spécimen une éti¬ 
quette ronde avec le numéro de registre d’entrée du Muséum. Certains spécimens portent 
une étiquette avec le nom d’espèce. Ces dernières ne sont pas toutes écrites par Meigen 
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mais ajoutées ultérieurement. Divers auteurs en étudiant cette eolleetion ont ajouté occa¬ 
sionnellement d’autres étiquettes, eovnme e’est le eas de Villeneuve qui nous intéresse 
ici. 


Genre CERDISTUS Loew, 1849 


Meigen (1829) a décrit dans le genre As il us 4 espèees que Loew a placées ultérieure¬ 
ment dans le genre Cerdistus créé par lui-même : alpinus , erythrurus , génieulatus et melanopus . 
C . erythrurus étant désigné par Engel (1927) comme espèee-type du genre, nous l’étudions 
en premier. 




Fig. 1. —- Cerdistus erythrurus (Meigen), leetohololype o* : a, cpandrium en vue dorsale ; b, liypandrium ; 
c, édéage en vue latérale ; d, id. 9 extrémité, en vue dorsale ; e, épandrium, en vue latérale ; f, basistvle, 
en vue intérieure ; g, gonopode droit en vue latérale ; h, dististylus. 
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Cerdistus erythrurus (Meigen, 1820) 

(Fig- 1) 

System. Besehr. I! : 337 ( Asilus ). 

Dans la colleetion de Meigen existe sous le n° 861 un unique mâle avant les étiquettes 
suivantes : une ronde avec le n° 1046-40 et une rectangulaire avec : « Asilus erythrurus, 
$ ». Il est en bon état, à l’exception des antennes dont il manque le 3 e article. 

Puisque Meigen mentionne que cette espèce a été capturée par Baumuauek dans 
de nombreuses localités en France, nous pensons qu’il avait sous les yeux plus d’un spéci¬ 
men. Actuellement, il existe au Muséum de Vienne 1 mâle et 2 femelles provenant de la 
collection de Winthem. Ces spécimens n’étant pas mentionnés dans la description de Meigen, 
nous ne les considérons pas comme ayant servi à la description de l’espèce. 

Pour toutes ces raisons, nous désignons le spécimen du Muséum de Paris comme lecto- 
holotype, et nous l’avons étiqueté en conséquence. 

La description de cette espèce a été faite avec beaucoup de précision par Engel (1927) 
qui a également étudié sa variabilité. Nous donnons donc ici uniquement les dessins des 
genitalia du lectoholotype mâle (fig. 1). Nous précisons seulement, pour la reconnaissance 
de cc spécimen, qu’il porte 2 soies scutellaircs, une noire et une blanche. 


Cerdistus alpinus (Meigen, 1820) 

System. Besehr. Il : 336 (Asilus). 

Il n’y a aucun spécimen de cette espèce au Muséum de Paris ni au Muséum de Vienne. 
Nous considérons cette espèce comme species cLuhia (voir explications ci-dessous). 


Cerdistus melanopus (Meigen, 1820) 

(Fig. 2) 

System. Besehr. II : 338 (Asilus). 

Les spécimens de Paris (n° 856) constituent sans aucun doute ceux sur lesquels Meigen 
a basé sa description. Nous désignons le mâle comme lectoholotype et la femelle comme 
lectoallotype ; ils portent tous les deux une étiquette ronde avec le n° 1041-40. 

Cette espèce a été mise en synonymie avec alpinus Meig. par Meigen (1830) lui-même. 
Il considère que le nom qu’il faut utiliser est celui de melanopus. Loew (1849) pense égale¬ 
ment qu’il est préférable de suivre l’avis de Meigen et il u tilise ce nom. Les auteurs modernes, 
par contre, considèrent alpinus comme le seul nom valable et mettent melanopus en syno¬ 
nymie (Engel, 1927 ; Hull, 1962), en accord avec les recommandations de International 
Code of zoological Nomenclature. 

Le fait que seul le type de melanopus existe aujourd’hui change les données du pro¬ 
blème. Cette espèce devient une espèce sûre du fait de l’existence du type dont l’examen 




420 


MEDEEA WEINBERG ET LEONIDAS TSAGAS 


permet une bonne définition. C. alpinus, pour les raisons contraires, absejiee de type, devient 
une species dubia. 

Les deux spécimens sont en assez bon état, mais il leur manque : pour le mâle le 3 e 
article de l’antenne droite, la patte intermédiaire droite et la patte postérieure gauehe ; 
pour la femelle la patte postérieure gauehe. 



Fig. 2. — Cerdistus melanopus (Meigen), lectoholotype $ et lectoallotype $ : a, épandrium, en vue dorsale ; 
b, hypandrium ; e, gonopode droit, en vue latérale ; d, dististylus ; e, extrémité de l’épandrium, en vue 
postéro-dorsale ; f, épandrium, en vue latérale ; g, édéage, en vue latérale ; h, id. y extrémité, en vue 
dorsale ; i, vagin, gonapodème, spermathèques et glande accessoire ; j, spermathèque (sp. : sperma- 
thèque). 


En ce qui eoueerne la description de cette espèce, celle d* Ëngel (1927) est très bonne 
et nous ne jugeons pas utile de la reprendre ici, nous donnons seulement les dessins des 
genitalia des lectoholotype et lectoallotype. 
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Cerdistus geniculatus (Meigen, 1820) 

(Fig. 3) 

System. Beschr. II : 337 (Asilus). 

La description originale laisse supposer que Meigen avait sous les yeux plusieurs 
exemplaires de cette espèee ; les trois spéeimens du Muséum de Paris (1 2 $$), n° 844, 

font sûrement partie de ceux-là, d’autant plus qu’aucun autre exemplaire n’existe à Vienne. 
Nous avons donc désigné le mâle comme lectoholotype, une femelle eomme lectoallotype 
et la deuxième femelle comme paralectotype. Les 3 exemplaires portent l’étiquette ronde 
avec le n° 1029-40. 



Fig. 3. — Cerdistus geniculatus (Meigen), lectoholotype et lectoallotype $ : a, épandrium en vue dorsale ; 
b, hypandrium ; c, gonopode, en vue latérale ; d, dististylus ; c, épandrium, en vue latérale ; f, édéage, 
en vue latérale ; g, id. extrémité, en vue dorsale ; h, spermathèque -, i, vagin, gonapodème, spermathèques 
et glande accessoire (gl. ac. : glande accessoire, sp. : spermathèque). 
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L’état de ces spécimens se présente ainsi : : en très lion état ; $ lectoallotype : il 

manque les 4 derniers articles du tarse postérieur droit ; $ paraleetotype : en très bon état. 

La description originale, complétée par Lngel (1927), est très bonne, une nouvelle 
description ne se justifie pas. Nous figurons seulement les genitalia $ et $ après dissection. 


Genre NEOITAMUS Osten-Sacken, 1878 

Dans les collections de Meigen du Muséum de Paris se trouve un seul spécimen 
appartenant à ce genre. Il s’agit de N. cothurnatus (Meigen) dont nous donnons une courte 
description. Il n’y a pas de trace des autres espèces mentionnées par Meigen, aestivus et 
tabidus , qui nous restent donc inconnues. 


Neoitamus cothurnatus (Meigen, 1820) 
(Fig. 4) 


System. Besehr. II : 317 ( Asilus ). 


L’espèce a été décrite d’après un seul mâle qui se trouve actuellement dans la collec¬ 
tion de Meigen à Paris sous le n° 842 ; l’étiquette ronde porte le n° 1027-40 ; il constitue 
l’holotype. Au Muséum de Vienne, il existe 1 mâle et 1 femelle provenant de la collection 



Fig. 4. — Neoitamus cothurnatus (Meigen), leetoholotype (J : a, épandrium, en vue dorsale ; b, hypandrium ; 
e, gonopode droit, en vue latérale ; d, id. en vue interne ; e, dististylus ; f, épandrium, en vue latérale ; 
g, côté gauelie de l’épandrium, en vue interne ; h, édéage, en vue latérale ; i, id. extrémité, en vue 
dorsale ; j, id. extrémité. 
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de Wint ii em. Ces spécimens ne sont pas mentionnés par Meigen ; ils sont probablement 
postérieurs à la description de lespèee. 

L’état de l’holotype est le suivant : manquent le 3 e article des antennes, la patte anté¬ 
rieure droite et le tarse de la patte intermédiaire gauche. La description originale, très courte, 
a été remarquablement reprise par Lngel (1927). Iei sont figurés les genitalia après dissec¬ 
tion. Il faut remarquer que ehez cette espèce l’extrémité de l’édéage est flexible et moins 
selérifiée que le reste. 


Genre ERAX Seopoli, 1763 

Meigen a décrit deux espèees appartenant à ee genre : punctatus en 1804 et puncti- 
pennis en 1820 ; ees deux espèees sont actuellement considérées comme synonymes. Dans 
la eolleetion de Meigen au Muséum de Paris existent 1 mâle et 3 femelles, étiquetés A. punc- 
lipennis , et aucun spécimen de A. punctatus . Il nous est doue impossible de nous prononeer 
sur la validité de cette synonymie, établie par Meigen lui-même (1820). 


Erax punetipennis (Meigen, 1820) 

(Fig. 5) 

System. Besoin*. II : 330 (Asilus). 

Sans vouloir mettre en doute la synonymie, punctatus = punetipennis , nous parlons 
iei (VE. punetipennis du fait que les spécimens étudiés ont été étiquetés ainsi par Meigen. 
D’après la description, il est évident que Meigen a eu à sa disposition plusieurs spécimens 
sur lesquels eelle-ei est basée. A Vienne, il existe également un mâle, provenant de la eollee¬ 
tion de W Int n em. Nous désignons le mâle de Paris eoininc leetoholotype, une des femelles 
comme leetoallotype et les deux autres femelles eomine paralectotypes. 

Ces quatre spécimens de la eolleetion Meigen de Paris portent le n° 855 et une étiquette 
ronde avee le n° 1040-40. Leur état est le suivant : $ : manquent le 3 e article antennaire, 
le tarse gauche et les deux derniers articles du tarse droit des pattes intermédiaires, les 
quatre articles du tarse postérieur droit et le balancier gauche ; $ leetoallotype : manquent 
la patte antérieure droite, les 4 articles du tarse intermédiaire droit et les 3 articles du 
tarse postérieur gauche ; premier paraleetotype Ç : manque seulement le balancier droit ; 
deuxième paraleetotype $ : manquent le 3 e article antennaire, la patte intermédiaire gauche 
et les cerques. La description originale, très détaillée et complétée par Engel (1927), nous 
paraît suffisante pour la reconnaissance de l’espèce. Les genitalia (J et Ç seulement sont 
figurés iei. 


Genre MACHIMUS Loew, 1849 

Meigen a décrit 11 espèces qui appartiennent aujourd’hui au genre Machinais. Six 
de ees espèees seulement sont reconnues valables, les cinq autres sont des synonymes d'autres 
espèces. Toutes ees synonymies sont confirmées par nous sur la base de l’étude des geni- 
talia des spécimens conservés dans la eolleetion de Meigen à Paris. 
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Fig. 5. — Erax punctipennis (Meigen), Iectoholotype et lcctoallotype Ç : a, épandrium, en vue dorsale ; 
b, hypandrium ; c, gonopode droit, en vue latérale ; d, dististylus ; e, édéage, en vue latérale ; f, ovi- 
positeur, en vue dorsale ; g, hypogyne ; h, vagin, gonapodème et spermathèques. 





























/ 



Fig. 6. — Machimus opacus (Meigen) (= atricapilus Fallen), lectoholotype : a, tergite prégénital ; b, 
hypandrium ; c, édéage, en vue latérale ; d, ici ., extrémité, en vue dorsale ; e, ici., en vue ventrale ; 
f, sternite prégénital ; g, épandrium en vue latérale ; h, épandrium, en vue dorsale ; i, gonopode droit, 
en vue latérale ; j, dististylus. 



Fig, 7. — Machimus calceatus (Meigen) (= atricapilus Fallen), holotype $ : a, vagin, gonapodème, sper- 
mathèque et glandes accessoires ; b, hypogyne ; c, ovipositeur, en vue latérale (c. : cerques ; gl. ac. : 
glande accessoire ; sp. : spermathèque ; trg. : tergite). 
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Machinus opacus (Meigen, 1820) 

(Fig. 6) 

System. Beschr. II : 315 (Asilus). 

Synonyme de M. atricapilus (Fallen, 1814). 

Dans la eolleetion Meigen du Muséum de Paris existent sous le n° 839 : 1 mâle, i spé¬ 
cimen sans abdomen qui est la femelle vue par Villeneuve (1910) et un couple sur la 
meme épingle. Les deux premiers sont des Alachimus opacus (Meigen) étiquetés eomme 
leetoholotypes. Les deux derniers appartiennent à l’espèee Dysmachus picipes (Meigen). 
Il s’agit sûrement d’un mélange dû à une erreur au moment du rangement de la eolleetion. 
Les 4 spécimens portent une étiquette ronde avec le même n° 1024-40. Nous donnons ici 
les genitalia de AI. opacus parce qu’ils n’ont jamais été figurés même sous le nom de AI. atri¬ 
capilus. 


Machinus calceatus (Meigen, 1820) 

(Fig- 7) 

System. Beschr. II : 316 (Asilus). 

Synonyme de AJ. atricapilus (Fallen, 1814). 

l ue femelle reconnue eomme l’holotype décrit par Meigen, sous le n° 840, porte une 
étiquette ronde avec le n° 1025-40. Nous donnons ici le dessin de l’ovipositeur qui n’a jamais 
été figuré même sous le nom de AI. atricapilus. 


Machinus plebeius (Meigen, 1820) 

System. Beschr. Il : 340 (Asilus). 

Synonyme de AI. atricapilus (Fallen, 1814) (in partial). 

Dans la eolleetion Meigen de Paris se trouvent sous ee nom (n° 862) 7 exemplaires 
avee l’étiquette ronde portant le n° 1047-40. De ees exemplaires 1 mâle et 1 femelle appar¬ 
tiennent à AI. atricapilus , le mâle portant également une étiquette de Villeneuve avee 
ce nom. Les autres spécimens (5) appartiennent tous à l’espèee Dysmachus picipes (Meigen) 
dont nous parlerons plus loin. 


Machinus rufimanus (Meigen, 1820) 

System. Beschr. II : 339 (Asilus). 

Synonyme de M. atricapilus (Fallen, 1814). 

1 mâle et 1 femelle désignés eomme leetoholotype et lectoallotype, sous le n° 857, 
portent une étiquette ronde avee le n° 1042-40, et une étiquette de Villeneuve : « AI. atri¬ 
capilus Fallen ». 
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Machimus chrysitis (Meigen, 1820) 
(Fig. 8) 

System. Beschr. II : 310 (planche 21, fig. 9) (Asilus). 


Espèce-type du genre, désigné par Coquillett, 1915. 

D’après la description originale, Meigen a dû avoir sous les yeux plusieurs exemplaires 
milles et femelles de cette espèce. Au Muséum de Paris existent sous le n° 831 : 1 mâle et 1 
femelle portant une étiquette ronde avec le n° 1016-40 pour le mâle et 1012 pour la femelle. 
Le mâle est désigné comme lectoholotype cl la femelle comme lectoallotypc. Au Musée 
de Vienne existent également 5 mâles et 1 femelle provenant de la collection de Winthem, 
qui ne sont pas mentionnés dans la description originale. 



Fig. 8. — Machimus chrysitis (Meigen), lectoholotype (J et lectoallotype ? : a, 8 e tergitc ; b, épandrium, en 
vue dorsale ; c, gonopode, en vue latérale ; d, 8 e sternile ; c, hvpopyge ; f, édéage, en vue latérale ; 
g, id. t extrémité, en vue dorsale ; h, épandrium, en vue latérale ; i, ovipositeur, en vue latérale (les 
cerques manquent) ; j, hypogyne ; k, gonapodème, glandes accessoires et spermalhèques ; 1, extrémité 
d’une spermatlièquc. 
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Les spécimens de Paris sont en bon état ; du mâle manquent les 3 derniers articles des 
tarses des pattes postérieures et de la femelle la patte intermédiaire droite et le tarse de la 
patte intermédiaire gauche. 

Nous donnons ici les dessins des genitalia mâles et femelles après dissection. La descrip¬ 
tion originale et celle d’ENGEL sont complètes. 


Machimus caliginosus (Meigen, 1820) 

(Fig. 9) 

System. Beschr. II : 313 (Asilus), 

L’espèce est déerite d’après une seule femelle, celle qui est actuellement conservée 
au Muséum de Paris, sous le n° 835. Elle porte une étiquette ronde avec le n° 1028-40. Elle 
est considérée par nous et étiquetée comme holotype. A Vienne il n’existe aucun spécimen 
de cette espèee. L’holotype n’est pas en très bon état. Il manque : le 3 e article des deux 



Ki g. 9. — Machimus caliginosus (Meigen), holotype Ç : a, ovipositeur, en vue latérale ; b, hypogyne ; c, 
gonapodème, glande accessoire et bases des spermathèques; d, extrémité de spermathèque (gl. ac. : 
glande accessoire, sp. : spermathèque). 
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antennes, les pattes anterieure et intermédiaire droites, les quatre derniers articles du tarse 
postérieur droit et la patte anterieure gauche. 

Nous n’avons rien à ajouter à la description de Meigen ni à celle d’ENGEL. Nous figu¬ 
rons seulement ici les genitalia femelles de l’holotype. 


Machimus fimbriatus (Meigen, 1804) 

(Fig. 10) 

Klassif. I : 247 (Asilus). 

System. Beschr. II : 320 (1820) (Asilus). 

L’espèce est décrite d’après une seule femelle, celle qui est actuellement dans la collec¬ 
tion Meigen de Paris sous le n° 846 ; elle porte une étiquette ronde avec le n° 1031-40. 
Elle est reconnue et étiquetée par nous comme holotype. A Vienne existent 1 mâle et 4 
femelles de la collection de Winthem qui ne sont pas mentionnés par Meigen dans sa des¬ 
cription originale. 

L’holotype est en relativement bon état ; il manque le troisième article antennaire, 
les tarses des deux pattes antérieures et les 3 derniers articles des tarses postérieurs. 

A la description très courte de Meigen et à celle plus complète de Engel nous ajou¬ 
terons les caractères suivants : la partie postérieure de tous les tibias de P holotype est 
rouge, la partie antérieure est un peu plus foncée, mais pas aussi contrastée que l’indique 
Engel. Les genitalia de l’holotype sont figurés après dissection. 



Fig. 10. — Machimus fimbriatus (Meigen), holotype $ : a, ovipositeur, en vue latérale ; b, hypogyne, en 
vue latérale ; e, gonapodème, glande accessoire et spermathèques (gl. ac.: glande accessoire ; sp. : sperma- 
thèque). 
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Machimus micans (Meigen, 1820) 

(Fig. 11) 

System. Beschr. II : 319 ( Asilus ). 

L’espèce est décrite d’après une seule femelle se trouvant actuellement au Muséum 
de Paris sous le n° 845 ; l’étiquette ronde porte le n° 1030-40. Ce spécimen est reconnu et 
étiqueté par nous comme holotypc. 

Aucun exemplaire de cette espèce n’existe à Vienne. De l’holotype manquent : le tibia 
et le tarse de la patte antérieure droite et de la patte gauche, les 4 derniers articles des tarses, 
les 4 derniers articles des pattes intermédiaires, la patte postérieure gauche et les 3 derniers 
articles du tarse de la patte droite. Les genitalia sont figurés après dissection. 



Fig. 11. — Machimus micans (Meigen), hololype $ : a, ovipositeur, en vue latérale ; b, hypogyne en vue 
ventrale ; c, gonapodème, glandes accessoires et spermathèques (gl. ac. : glande accessoire ; sp. : sper- 
matheque). 


Machimus pilipes (Meigen, 1920) 

(Fig. 12) 

System. Bcschr. II : 320 (Asilus). 

L’espèce a été décrite d’après deux mâles qui se trouvent actuellement au Muséum 
de Paris sous le n° 847 ; l’étiquette ronde porte le n° 1032-40. A Vienne, il n’existe aucun 
spécimen. Un des mâles a été désigné comme lectoholotype et l’autre comme paralectotype. 
Le premier est en très bon état ; du second manquent : les antennes, la patte antérieure 
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droite, le dernier artiele tarsal de la patte antérieure droite, le tibia et le tarse de la patte 
antérieure gauehe, les deux derniers articles du tarse de la patte intermédiaire gauehe, les 3 
derniers articles du tarse de la patte postérieure gauehe. 

La description d’ExGEL est très bonne, seuls les dessins des genitalia mâles sont donnés 
ici. 



Fig. 12. — Macftimus pilipes (Meigen), leeloholotype : a, épandrium, en vue latérale ; b, gonopode gauche, 
en vue latérale ; c, 8 e tergite et 8 e sternite ; d, hypandrium ; e, édcage, en vue latérale ; f, id ., extré¬ 
mité, en vue dorsale. 
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Machimus obscurus (Meigen, 1820) 

System. Besclir. II : 315 (As Uns). 

Synonyme de M. riisticus (Meigen, 1820) : 311. 

1 mâle et 1 femelle que nous désignons comme lectoholotypc et lectoallotype, sous 
le n° 838 avec le n° 1023-40 sur l’étiquette ronde ; le mâle porte également l’étiquette « M. rus - 
ticus » manuscrite de Villeneuve. La synonymie a été vérifiée d’après l’examen des geni- 
talia disséqués. 


Machimus rusticus (Meigen, 1820) 

(Fig. 13) 

System. Beschr. II : 311 (Asilus). 

La femelle de la collection de Paris (n° 883) doit représenter l’holotype ; elle porte 
une étiquette ronde avec le n° 1018-40. A Vienne, dans la collection de Winthem existent 
2 mâles qui sont sûrement postérieurs à la description de l’espèce par Meigen. 

La description de cette espèce a été précisée par Ionescu et Weinberg (1961) qui 
ont également figure pour la première fois les genitalia mâles apres dissection. 

La comparaison de ces mâles avec l’holotype femelle de AI. rusticus montre qu’il s’agit 
bien de la même espèce. De même, celle de l’holotype de AI. obscurus (Meig.) avec celui de 
AI. rusticus confirme la synonymie entre ces deux espèces. Les genitalia de M. obscurus 
ne sont pas figurés ici parce qu’identiques à ceux de rusticus figurés par Ionescu et 
Weinberg (1961). Seuls les genitalia femelles de l’holotypc de AI. rusticus sont ici figurés. 



Fig. 13. — Machimus rusticus (Meigen), holotype Ç : a, ovipositcur, en vue latérale ; b, hypogyne ; c, gona* 
podème, glandes accessoires et spermathèques (gl. ac. : glande accessoire ; sp. : spermatheque). 
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Fig. 14. — Eutolmus rufibarbis (Meigen), leetoholotype çj et leetoallotype $ : a, 8 e sternite ; b, 8 e tergite ; 
e, hypandrium ; cl, épandrium, en vue dorsale ; e, gonopode gauche, en vue latérale externe ; f, id., 
en vue interne ; g, édéage, en vue dorsale ; li, ovipositeur, en vue dorsale ; i, hypogyne ; j, gonapodème, 
glandes aeeessoires et spermathèques ; k, spermathèque. 
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Genre EUTOLMUS Loew, 1848 

Meigen a déerit une seule espèee appartenant à ee genre : E. rufiharhis qui a été dési¬ 
gnée comme type du genre. 


Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820) 

(Fig. 14) 

System. Beschr. II : 311 (Asilus). 

Au Muséum de Paris se trouvent 1 mâle et 2 femelles (n° 832) portant l’étiquette ronde 
avec le n° 1017-40. Ils appartiennent sûrement à la série vue par Meigen au moment de 
la description de l’espèce. Le mâle a été désigné comme leetoholotype, une femelle comme 
lectoallotype et l’autre comme paraleetotype. A Vienne, dans la eolleetion de Winthem, 
existent 1 mâle et 6 femelles. Le leetoholotype mâle est en bon état, mais il lui manque le 
troisième article antennaire et le tarse postérieur droit ; l’état du leetoallotvpe est moins 
bon ; de toutes les pattes seule la postérieure gauche existe, il manque également le balaneier 
droit ; du paraleetotype $ manquent : le troisième article antennaire, le tarse antérieur 
droit et des articles du tarse antérieur gauche et le bout des eerques. 

La description d’ENGEL (1927) étant suffisamment détaillée, nous ne donnons iei que 
les dessins des genitalia mâles et femelles. 


Genre DYSMACHUS Loew, 1860 

Meigen a déerit, entre 1820 et 1830, 7 espèces appartenant à ee genre. De ces espèces, 
seules 3 sont actuellement valables, les autres étant mises en synonymie. Dans la eolleetion 
Meigen de Paris se trouvent les 5 suivantes. 


Dysmachus domitor (Meigen, 1830) 

System. Beschr. VI : 334 (Asilus). 

Synonyme de Dysmachus bi fureus (Loew, 1848). 

Dans la eolleetion de Paris se trouvent sous le n° 837 deux exemplaires, 1 ex. femelle 
et 1 autre sans abdomen et sans tête. Ils portent l’étiquette ronde avec le n° 1022-40. 

La description de eette espèee est basée sur du matériel de la collection de Winthem. 
Pour cette raison, nous pensons que ces spécimens sont postérieurs à la description et par 
conséquent ne peuvent pas être désignés comme lectotypes. Nous n’avons pas de rensei¬ 
gnements sur la présence des spéeimens de eette espèee dans la collection de Winthem 
à Vienne. 
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Fig. 15. —Dysmaclius trigonus (Meigen), lectoholotype <J et lectoallotype Ç : a, épandrium, en vue dorsale ; 
b, liypandrium ; c, édéagc et gonopode gauche, en vue dorsale ; d, gonopode droit, en vue latérale ; 
e, ovipositeur, en vue dorsale ; f, hypogyne ; g, spermathèques ; h, gonapodème, glandes accessoires 
et spermathèques. 
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Dysmachus plebeius (Mcigen, 1820) 

System. Beschr. II : 340 (Asilus). 

Synonyme de Dysmachus picipes (Meigen, 1820) : 338. 

Dans la collection de Paris existent 5 exemplaires, 2 mâles et 3 femelles, sous le n° 862, 
avec l’étiquette ronde n° 1047-40. Nous désignons 1 mâle comme lectoholotypc, 1 femelle 
comme lectoallotype et les autres comme paralectotypcs. 


Dysmachus trigonus (Mcigen, 1820) 

(Fig. 15) 

System. Beschr. II : 322 (Asilus). 

Dans la collection de Meigen à Paris, sous le n° 848, existent 1 mâle et 2 femelles avec 
l’étiquette ronde n° 1033-40. Nous désignons le mâle comme leetoholotype, une des femelles 
comme lectoallotype et la deuxième femelle comme paralectotype. 

Cette espece constitue l’espècc-type du genre. 

Le leetoholotype est en relativement bon état, mais il lui manque : le 3 e article anten- 
nairc, le dernier article tarsal de la patte intermédiaire gauche, les quatre articles tarsaux 
de la patte postérieure droite et le dernier article du tarse postérieur gauche. 

La description originale est complétée par Engel (1927). Nous figurons ici les geni- 
talia mâles et femelles après dissection. Dans la collection de Winthem, à Vienne, existent 
4 mâles et 11 femelles. 


Dysmachus fuscipennis (Meigen, 1820) 

(Fig. 16) 

System. Besehr. II : 337 (Asilus). 

La description a été faite d’après un mâle qui se trouve actuellement à Paris et qui 
constitue l’holotype, sous le n° 858 et avec l’étiquette ronde n° 1048-40. Aucun exemplaire 
de eette espèce n’existe dans la collection de Winthem, de Vienne. 

L’holotype est en bon état, mais il manque : l’antenne droite et le 3 e article de l'antenne 
gauche, le dernier article du tarse droit antérieur, les deux derniers du tarse antérieur gauche 
et les 3 articles du tarse postérieur droit. 

La description originale est complétée par Engel (1927). Nous donnons ici les dessins 
des genitalia de l’holotype après dissection. 


Dysmachus picipes (Meigen, 1820) 
(Fig. 17) 


System. Besehr. II : 338 (Asilus). 


Dans la collection Meigen de Paris existent, sous le n° 859, 4 mâles et 1 femelle por¬ 
tant l’étiquette ronde n° 1044-40. Nous avons désigné un mâle comme leetoholotype, la 
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Fig. 16. — Dysmachus juscipermis (Meigen), holotype : a, épandrium, en vue dorsale ; b, hypandriuni ; 
c, gonopode gauche, en vue latérale ; d, dististylus ; e, extrémité de l’épandriuni ; f, épandrium, en vue 
latérale ; g, édéage, en vue latérale. 



Fig. 17. — Dysmachus picipes (Meigen), leetoliolotype $ et leetoallotype $ : a, épandrium, en vue dorsale ; 
b, hvpandrium ; c, gonopode droit, en vue latérale ; d, dististylus ; e, épandrium, en vue latérale ; 
f, édéage, en vue latérale ; g, id ., extrémité en vue dorsale ; b, vagin, gonapodème et spermatheques ; 
i, spermathèque. 
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femelle comme lectoallotype et les 3 autres males comme paralectotypes. Dans la collee- 
lion de Wintiiem à Vienne existent 6 mâles et 4 femelles. 

Ces spécimens sont en relativement bon état. Il manque ail leetoliolol vpe : le.s pattes 
antérieure et intermédiaire droites, an lectoallotype : le 3 e article antennaire : les paralec- 
totypes sont entiers, sauf que pour l'un, il maiKjue l’extrémité gauche de l épandr■mm, et 
pour l'autre le 3 e article antennaire et les trois derniers articles du tarse postérieur gauche. 

La description de Meigen est bien complétée par Excel (1927). Sont donnés ici les 
dessins des genitalia mâles et femelles des spécimens types disséqués. 

La comparaison des liolotypes de D. pleheius et I). picipes confirme la synonymie 
entre ees deux espèces. 

En ce qui concerne les espèces A si lus varias Meigen, 1820, et A. variegalux Meigen, 
1830, qui ont été placées par les auteurs dans le genre Dysmachus , nous no pouvons rien en 
dire puisque aucun spécimen avec ces noms n’existe dans la partie de la collection Meigen 
conservée au Muséum de Paris. 
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